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Änderungsverordnung 
der Europäischen Gemeinschaften 
iber die Bezüge der Atomanlagenbediensteten 

(Mündlicher Bericht des Innenausschusses) 


A. Problem 

Die Bezüge der Atomanlagenbediensteten in der Bundesrepu- 
blik Deutschland sollen an die Änderung des Bundesangestell- 
tentarifs angepaßt werden. 


B. Lösung 

Die Atomanlagenbediensteten in der Bundesrepublik Deutsch- 
land erhalten eine Erhöhung der Vergütung einschließlich Orts- 
zuschlag um 8 V. H. ab 1. Januar 1970. Außerdem wird den 
Bediensteten eine Zulage bis zu vier Dienstaltersstufen der 
betreffenden Gehaltsgruppe gewährt. 


C, Alternative 
Keine. 


D. Kosten 

Der Bundeshaushalt wird nicht unmittelbar belastet 
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Drucksache VI/1254 


Mündlicher Bericht 

des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 

über den von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschlag der Konunission der Euro- 
päischen Gemeinschaften für den Entwurf einer Ver- 
ordnung des Rates zur Änderung der Bezüge und der 
sozialen Sicherheit der Atomanlagenbediensteten der 
Gemeinsamen Kemforsdiungsstelle, die in der Bun- 
desrepublik Deutschland dienstlich verwendet werden 

— Drucksache VI/993 — 

Berichterstatter: 

Abgeordneter Dr. Schäfer (Tübingen) 

Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf — Drucksache W993 — zur Kenntnis zu nehmen. 

Bonn, den 8. Oktober 1970 

Der Innenausschuß 

Dr. Schäfer (Tübingen) 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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